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北京华龙灯具市场今晨发生火灾http://www.sina.com.cn 1999年1月9日 22:15 新浪网        位于北京丰台路口的华龙灯具市场，今天早上发生火
灾，火势开始较小，但由于四级大风的影响，开始蔓延，
经消防队奋力扑救，直到下午火灾才基本控制住。现在具
体损失尚不清楚。
 